SISMA 2016 

RICHIESTE VERIFICHE DI AGIBILITÀ 
AGGIORNATA AL 4 NOVEMBRE 2016 

dati sono in continua evoluzione soprattutto dopo l'evento del 30 ottobre) 


DATI DEL COR ABRUZZO 



EDIFICI PRIVATI 

Si riportano di seguito le richieste di sopralluoghi per edifici privati con segnalazione di danni pervenute al 
COR aggiornate al 4/11/2016. In giallo sono evidenziati i comuni che hanno richiesto ulteriori sopralluoghi 
dopo il sisma del 30/10/2016. 



sopralluoghi privati 


sopralluoghi 

richiesti 

Numero comuni 

Comuni della provincia di TERAMO 

interessati dai 
sopralluoghi 

CORTINO 

528 


ROCCA SANTA MARIA 

230 


VALLE CASTELLANA 

335 


CROGNALETO 

336 


FANO ADRIANO 

75 


TOSSICIA 

313 


COLLEDARA 

521 


TORRICELLA SICURA 

467 


MONTORIO ALVOMANO 

1150 


CERMIGNANO 

196 


CASTELLI 

137 


BASCIANO 

235 


CASTEL CASTAGNA 

47 


ISOLA DEL GRAN SASSO 

421 


CELLINO ATTANASIO 

184 


MONTEFINO 

55 


PENNA S.ANDREA 

90 


ARSITA 

37 


CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO 

90 


ANCARANO 

63 


□VITELLA DEL TRONTO 

167 


CANZANO 

62 


CAMPLI 

164 


TERAMO 

1165 


CASTILENTI 

32 


TORANO NUOVO 

30 


CONTROGUERRA 

19 


NOTARESCO 

42 


COLONNELLA 

20 


CORROPOLI 

18 


SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA 

29 


BELLANTE 

21 


ATRI 

19 


MOSCIANO S.ANGELO 

15 


MARTINSICURO 

8 


PINETO 

5 


TORTORETO 

2 


ROSETO DEGLI ABRUZZI 

4 


Totale 

7332 

38 


2 



sopralluoghi privati 


sopralluoghi 

richiesti 

Numero comuni 

Comuni della provincia de L'Aquila 

interessati dai 
sopralluoghi 

CAPITIGNANO 

680 


MONTEREALE 

1837 


CAMPOTOSTO 

260 


CAGNANO AMITERNO 

373 


PACENTRO 

185 


COCULLO 

28 


ANVERSA DEGLI ABRUZZI 

35 


GAGLIANO ATERNO 

22 


SECINARO 

29 


CALASCIO 

11 


CASTELVECCHIO SUBEQUO 

10 


CASTEL DI IERI 

18 


ACCIANO 

17 


PETTORANO SULGIZIO 

65 


NAVELLI 

26 


OVINDOLI 

57 


COLLEPIETRO 

11 


CASTEL DEL MONTE 

16 


MOLINA ATERNO 

14 


TIONE DEGLI ABRUZZI 

10 


PIZZOLI 

123 


FONTECCHIO 

10 


ROCCACASALE 

17 


CAPESTRANO 

20 


RAIANO 

36 


PRATOLA PELIGNA 

91 


BARETE 

8 


SANTO STEFANO DI SESSANIO 

1 


GORIANO SICOLI 

4 


INTRODACQUA 

14 


COLLARMELE 

5 


LECCE NEI MARSI 

9 


TORNIMPARTE 

13 


L'AQUILA 

278 


VITTORITO 

3 


ROCCA DI MEZZO 

5 


BUGNARA 

3 


SULMONA 

61 


AIELLI 

3 


SAN DEMETRIO NE' VESTINI 

2 


Totale 

4410 

40 


3 



sopralluoghi privati 



Numero 

Comuni della provincia di Pescara 

sopralluoghi 

richiesti 

comuni 
interessati dai 
sopralluoghi 

CORVARA 

23 


SALLE 

20 


BRITTOLI 

18 


CUGNOLI 

88 


ELICE 

56 


CASTIGLIONE A CASAURIA 

27 


VILLA CELIERÀ 

20 


MONTEBELLO DI BERTONA 

19 


SAN VALENTINO IN A.C. 

36 


BOLOGNANO 

19 


PIETRANICO 

8 


CATIGNANO 

23 


PESCOSANSONESCO 

8 


TURRIVALIGNANI 

13 


CIVITAQUANA 

17 


□VITELLA CASANOVA 

19 


PENNE 

117 


TORRE DEI PASSERI 

20 


NOCCIANO 

11 


ALANNO 

20 


SCAFA 

20 


ROSCIANO 

16 


FARINDOLA 

6 


COLLECORVINO 

10 


LORETO APRUTINO 

10 


MOSCUFO 

1 


PIANELLA 

2 


CITTA' SANT'ANGELO 

2 


CARPINETO DELLA NORA 



TOCCO DA CASAURIA 



PESCARA 



CARAMANICO 



CEPAGATTI 



MONTESILVANO 



Totale 

649 

28 
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RIEPILOGO REGIONE ABRUZZO EDIFICI PRIVATI 



Sopralluoghi richiesti 

Sopralluoghi effettuati 

Provincia 

Richiesti al 
4/11/2016 

Numero 
comuni per 
Provincia 

A 

agibile 

AF 

E+ EF 

Tutti gli Altri 
(B+BF+C+CF+D+D 
F) 

TOTALE 

Chieti 

? 

? 






% 
















L'Aquila 

4410 

40 

900 

52 

155 

206 

1313 

% 

35,59% 

37,74% 

69% 

4% 

12% 

16% 

100% 









Pescara 

649 

28 

19 

0 

1 

8 

28 

% 

5,24% 

26,42% 

68% 

0% 

4% 

29% 

100% 









Teramo 

7332 

38 

2454 

96 

549 

561 

3660 

% 

59,17% 

35,85% 

67% 

3% 

15% 

15% 

100% 









Totale 

12391 

106 

3373 

148 

705 

775 

5001 

% 

100% 

100% 

67% 

3% 

14% 

15% 

100% 


Si specifica che a seguito del sisma del 31 ottobre 2016 saranno sottoposti nuovamente a sopralluogo gli 
edifici agibili, temporaneamente inagibili, parzialmente agibili, e gli edifici da rivedere. 

N.B. Un gran numero di comuni sta provvedendo all'invio dei dati aggiornati relativi alla 
segnalazione danni in seguito al sisma del 30 ottobre 2016. 
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EDIFICI DI CULTO 

Si riportano di seguito le richieste di sopralluoghi per edifici di culto con segnalazione di danni pervenute al 
COR aggiornate al 4/11/2016. In giallo sono evidenziati i comuni che hanno richiesto ulteriori sopralluoghi 
dopo il sisma del 30/10/2016. 

CHIESE SEGNALATE DAI COMUNI NELL'ATTIVITÀ' DI RICOGNIZIONE E ATTRAVERSO NOTE/ORDINANZE 



Chiese 

ricognizione 

Chiese 

ordinanze 

Comuni 

Comuni della provincia di Chieti 

sopralluoghi 

richiesti 

sopralluoghi 

richiesti 

BUCCHIANICO 


1 

□VITELLA MESSER RAIMONDO 

1 


Totale 

1 

1 



Chiese 

ricognizione 

Chiese 

ordinanze 

Comuni 

Comuni della provincia de L'Aquila 

sopralluoghi 

richiesti 

sopralluoghi 

richiesti 

CAPITIGNANO 

3 

2 

MONTEREALE 


4 

CARAPELLE CALVISIO 


1 

CAMPOTOSTO 

10 


NAVELLI 

1 


PIZZOLI 

10 


FONTECCHIO 

1 


SANTO STEFANO DI SESSANIO 

5 


TORNIMPARTE 

16 


L'AQUILA 

3 


ROCCA DI MEZZO 

2 


POGGIO PICENZE 

6 


PREZZA 

4 


SAN BENEDETTO IN PERILLIS 

2 


VILLA SANT'ANGELO 

3 


Totale 

66 

7 
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Chiese 

ricognizione 

Chiese 

ordinanze 

Comuni 

Comuni della provincia di Pescara 

sopralluoghi 

richiesti 

sopralluoghi 

richiesti 

SALLE 

1 


BRITTOLI 

1 


CUGNOLI 


1 

CIVITAQUANA 

2 


TORRE DEI PASSERI 

1 


NOCCIANO 

5 


CARPINETO DELLA NORA 

2 


TOCCO DA CASALI RIA 

4 


Totale 

16 

1 



Chiese 

ricognizione 

Chiese 

ordinanze 

Comuni 

Comuni della provincia di TERAMO 

sopralluoghi 

richiesti 

sopralluoghi 

richiesti 

CORTINO 

7 

4 

ROCCA SANTA MARIA 

6 

4 

VALLE CASTELLANA 

5 

5 

CROGNALETO 


7 

FANO ADRIANO 

2 

1 

TOSSICIA 

6 


COLLEDARA 

11 

1 

TORRICELLA SICURA 

18 

4 

MONTORIO ALVOMANO 

12 

1 

CERMIGNANO 

6 

1 

CASTELLI 

8 

2 

BASCIANO 

5 


CASTEL CASTAGNA 


6 

ISOLA DEL GRAN SASSO 

9 

1 

PENNA S.ANDREA 

6 

4 

ARSITA 

2 


CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO 

4 


□VITELLA DEL TRONTO 

9 


CANZANO 

2 


CAMPLI 

15 

1 

TERAMO 


16 

TORANO NUOVO 

2 

1 

CONTROGUERRA 

2 

2 

NOTARESCO 

1 


COLONNELLA 

1 


CORROPOLI 

1 


SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA 

2 


ATRI 

2 

1 

MOSCIANO S. ANGELO 

17 



7 



Chiese 

ricognizione 

Chiese 

ordinanze 

Comuni 

Comuni della provincia di TERAMO 

sopralluoghi 

richiesti 

sopralluoghi 

richiesti 

MARTINSICURO 

5 


PINETO 

1 


BISENTI 

3 


CASTELLALTO 

12 


PIETRACAMELA 


2 

SANT'OMERO 


6 

Totale 

182 

70 


RIEPILOGO REGIONE ABRUZZO EDIFICI DI CULTO 



Sopralluoghi richiesti 

Sopralluoghi effettuati 

Provincia 

Segnalati 

al 

4/11/2016 

Numero 

comuni 

per 

provincia 

A 

agibile 

Agibili con 
provvedimenti 

Inagibili 

TOTALE 

Chieti 

2 

2 





% 

0,57% 

3,28% 












L'Aquila 

73 

16 

23 

24 

18 

65 

% 

20,98% 

26,23% 

23% 

33% 

23% 

26% 








Pescara 

20 

8 


1 

2 

3 

% 

5,75% 

13,11% 


1% 

3% 

1% 








Teramo 

253 

35 

78 

48 

60 

186 

% 

72,70% 

57,38% 

77% 

66% 

75% 

73% 








Totale 

348 

61 

101 

73 

80 

254 

% 

100% 

100% 

40% 

29% 

31% 

100% 


Si specifica che a seguito del sisma del 31 ottobre 2016 saranno sottoposti nuovamente a sopralluogo gli 
edifici agibili, temporaneamente inagibili, parzialmente agibili, e gli edifici da rivedere. 

N.B. Un gran numero di comuni sta provvedendo all'invio dei dati aggiornati relativi alla 
segnalazione danni in seguito al sisma del 30 ottobre 2016. 
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EDIFICI STRATEGICI 

Si riportano di seguito le richieste di sopralluoghi per edifici di culto con segnalazione di danni pervenute al 
COR aggiornate al 4/11/2016. In giallo sono evidenziati i comuni che hanno richiesto ulteriori sopralluoghi 
dopo il sisma del 30/10/2016. 



Edifici 

strategici 

Comuni della provincia di Chieti 

sopralluoghi 

richiesti 

CHIETI 

3 

CHIETI SCALO 

1 

LANCIANO 

2 

VASTO 

1 

Totale 

7 



Edifici 

strategici 

Comuni della provincia de L'Aquila 

sopralluoghi 

richiesti 

CAPITANANO 

4 

CAMPOTOSTO 

8 

CAGNANO AMITERNO 

1 

CASTELVECCHIO SUBEQUO 

6 

PIZZOLI 

5 

FONTECCHIO 

1 

SANTO STEFANO DI SESSANIO 

3 

TORNIMPARTE 

5 

L'AQUILA 

5 

ROCCA DI MEZZO 

2 

SULMONA 

2 

AIELLI 

3 

AVEZZANO 

3 

CAMPO DI GIOVE 

1 

CASTEL DI SANGRO 

1 

□VITELLA ROVETO 

1 

POGGIO PICENZE 

2 

PREZZA 

9 

SAN BENEDETTO IN PERILLIS 

2 

Totale 

64 


9 



Edifici 

strategici 

Comuni della provincia di Pescara 

sopralluoghi 

richiesti 

BRITTOLI 

1 

CIVITAQUANA 

10 

PENNE 

7 

TORRE DEI PASSERI 

2 

NOCCIANO 

2 

ROSCIANO 

5 

CARPINETO DELLA NORA 

4 

TOCCO DA CASAURIA 

3 

PESCARA 

6 

CARAMANICO 

2 

CEPAGATTI 

1 

MONTESILVANO 

1 

Totale 

44 



Edifici 

strategici 

Comuni della provincia di 
TERAMO 

sopralluoghi 

richiesti 

CORTINO 

1 

VALLE CASTELLANA 

2 

FANO ADRIANO 

1 

TOSSICA 

1 

COLLEDARA 

2 

TORRICELLA SICURA 

8 

CASTELLI 

2 

BASCIANO 

2 

CASTEL CASTAGNA 

2 

ISOLA DEL GRAN SASSO 

1 

PENNA S.ANDREA 

5 

ARSITA 

1 

□VITELLA DEL TRONTO 

2 

CANZANO 

3 

CAMPLI 

7 

TERAMO 

13 

TORANO NUOVO 

3 

CONTROGUERRA 

2 

NOTARESCO 

1 

COLONNELLA 

2 

CORROPOLI 

3 

SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA 

1 

MOSCIANO S. ANGELO 

6 

MARTINSICURO 

3 

TORTO RETO 

4 

ROSETO DEGLI ABRUZZI 

1 

CASTELLALTO 

10 

SILVI 

1 

Totale 

90 


RIEPILOGO REGIONE ABRUZZO EDIFICI STRATEGICI 



Sopralluoghi richiesti 

Sopralluoghi effettuati 

Provincia 

Segnalati al 
4/11/2016 

Numero 
comuni per 
provincia 

A 

agibile 

Inagibili 

Totale 

Chieti 

7 

4 

0 

0 

0 

% 

3,41% 

6,35% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 







L'Aquila 

64 

19 

3 

2 

5 

% 

31,22% 

30,16% 

23,08% 

18,18% 

20,83% 







Pescara 

44 

12 

0 

3 

3 

% 

21,46% 

19,05% 

0,00% 

27,27% 

12,50% 







Teramo 

90 

28 

10 

6 

16 

% 

43,90% 

44,44% 

76,92% 

54,55% 

66,67% 







Totale 

205 

63 

13 

11 

24 

% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 


Si specifica che a seguito del sisma del 31 ottobre 2016 saranno sottoposti nuovamente a sopralluogo gli 
edifici agibili, temporaneamente inagibili, parzialmente agibili, e gli edifici da rivedere. 

N.B. Un gran numero di comuni sta provvedendo all'invio dei dati aggiornati relativi alla 
segnalazione danni in seguito al sisma del 30 ottobre 2016. 
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EDIFICI SCOLASTICI 



Scuole 

Comuni della provincia di Chieti 

sopralluoghi 

richiesti 

BUCCHIANICO 


□VITELLA MESSER RAIMONDO 

1 

CHIETI 


CHIETI SCALO 


LANCIANO 


VASTO 


Totale 

1 



Scuole 

Comuni della provincia de 

sopralluoghi 

L'Aquila 

richiesti 

CAPITANANO 

1 

MONTEREALE 

2 

CAMPOTOSTO 

5 

CAGNANO AMITERNO 

1 

CASTELVECCHIO SUBEQUO 

2 

PIZZO LI 

4 

ROCCACASALE 

2 

RAIANO 

2 

PRATOLA PELIGNA 

4 

TORNIMPARTE 

7 

L'AQUILA 

27 

ROCCA DI MEZZO 

2 

SULMONA 

5 

POGGIO PICENZE 

3 

PREZZA 

2 

SAN PIO DELLE CAMERE 

1 

SCOPPITO 

1 

Totale 

71 
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Scuole 

Comuni della provincia di Pescara 

sopralluoghi 

richiesti 

CASTIGLIONE A CASAURIA 

1 

CIVITAQUANA 

2 

PENNE 

8 

TORRE DEI PASSERI 

5 

CITTA' SANT’ANGELO 

1 

CARPINETO DELLA NORA 

1 

TOCCO DA CASAURIA 

2 

PESCARA 

2 

Totale 

22 



Scuole 

Comuni della provincia di TERAMO 

sopralluoghi 

richiesti 

CORTI NO 

1 

ROCCA SANTA MARIA 

1 

VALLE CASTELLANA 

1 

CROGNALETO 

2 

TOSSICIA 

2 

COLLEDARA 

6 

TORRICELLA SICURA 

3 

MONTORIO ALVOMANO 

6 

CERMIGNANO 

3 

CASTELLI 

4 

BASCIANO 

4 

CASTEL CASTAGNA 

2 

ISOLA DEL GRAN SASSO 

5 

PENNA S.ANDREA 

5 

ARSITA 

1 

CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO 

3 

□VITELLA DEL TRONTO 

5 

CANZANO 

1 

CAMPLI 

7 

TERAMO 

25 

TORANO NUOVO 

4 

CONTROGUERRA 

3 

NOTARESCO 

7 

COLONNELLA 

3 
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Scuole 

Comuni della provincia di TERAMO 

sopralluoghi 

richiesti 

CORROPOLI 

2 

SANT’EGIDIO ALLA VIBRATA 

12 

BELLANTE 

1 

ATRI 

11 

MOSCIANO S. ANGELO 

10 

MARTINSICURO 

17 

TORTO RETO 

3 

BISENTI 

3 

CASTE LLALTO 

9 

NERETO 

2 

Totale 

174 


RIEPILOGO REGIONE ABRUZZO EDIFICI SCOLASTICI 



Sopralluoghi richiesti 

Sopralluoghi effettuati 

Provincia 

Richiesti al 
4/11/2016 

Numero 
comuni per 
Provincia 

A 

agibile 

B 

C 

E 

A/F 

TOTALE 

Chieti 

? 

? 







% 


















L'Aquila 

71 

17 

30 

6 

0 

0 

0 

36 

% 

26,59% 

28,81% 

23,08% 

24,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

20,69% 










Pescara 

22 

8 

9 

2 

1 



12 

% 

8,24% 

13,56% 

6,92% 

8,00% 

14,29% 

0,00% 

0,00% 

6,90% 










Teramo 

174 

34 

91 

17 

6 

10 

2 

126 

% 

65,17% 

57,63% 

70,00% 

68,00% 

85,71% 

100,00% 

100,00% 

72,41% 










Numero 

267 

59 

130 

25 

7 

10 

2 

174 

% 

100% 

100% 

75% 

14% 

4% 

6% 

1% 

100% 


Si specifica che a seguito del sisma del 31 ottobre 2016 saranno sottoposti nuovamente a sopralluogo gli 
edifici agibili, temporaneamente inagibili, parzialmente agibili, e gli edifici da rivedere. 


N.B. Un gran numero di comuni sta provvedendo all'invio dei dati aggiornati relativi alla 
segnalazione danni in seguito al sisma del 30 ottobre 2016. 
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